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dypl. inżynier-metalurg, dyrektor fabryki „Kamienna“ 


urodzony 20. III. 1888 r. w Bliżynie, po długich a ciężkich cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 27 października 1950 r. w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 30 b. m. w Skarżysku — Kamienna, o czym zawiadamia 


Rodzina. 
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